
GRUNDIG (Radio Werke GmbH) ■ Mod. AM/FM Super-955 W/3D. A modula/ione d'anipicz/a e di frequenza, con una gamma onde medic da 510 a 1620 kc/a, una gamma onde corle 
da 5,9 a 15,8 Mr/g e una gamma onde ultrarorte (FM) da 87 ai ^1%. MF/AM a 468 kc/§ e MF/FM a 10,7 Mc/s. Potenza d’usrita 4 wall. 



































